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Wiadysław Burkiewicz 


budowniczy architekt, b. kapitan W. P., członek Bractwa Kurkowego 


przeżywszy lat 63, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu dnia 
22-80 sierpnia 1933 r. 


Wyprowadzenie zwłok z szpitala okręgowego przy ulicy Wrocławskiej na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 25-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu, na który-to smutny obrzęd stroskana 
Żona z Synami zaprasza Krewnych, Przyjacioł, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 26 b. m. o godz. 8 rano w kościele Najśw, Panny Marji przed 
ołtarzem Zwiastowania Matki Boskiej. 
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